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，立ちはだかる 者 


現在の ロー ドスは、 大きく 分けて 3 
つ 撕 力に 分かれて いる。 1 つは マー 
アラ ニア、 カノンの 同盟軍。 もう 1 つは 
ヴァ U ス 、フレイムの 連合軍。 そして 最 
後に、 自国の 内乱の ために 中立を 保つ 
ている モス 公国で ある。 

同盟軍は、 最初 マー モと カノン だけ 
だった が、 アラ ニアの ラスター 公爵が 
敵対して いた アモス ン 伯爵を 謀殺、 さ 


らに マー モと 同盟を 結んだ ため、 ロー 
ドスの 平和を 脅かす 一大 勢力と なった。 

この 同盟軍の 動きに 対して、 フレイム' 
ヴァリ スの 両国は、 徹底 抗戦の 構えを 
見せる。 まず、 フレイム 国王 カシューが、 
アラ ニアの 内乱を 収拾す るた め、 ラス 
ター 公爵を 討つべく、 自ら 軍を 率いて 
アラ ニアへ 出兵。 ここに、 ロー ドス 中を 
巻ぎ 込む 大戦の 火ぶ たが 切られた。 


